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BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE 


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Den Haag, 10 maart 2015 

Tijdens het algemeen overleg over de MIVD van 2 juli 2014 (Kamerstuk 
29 924, nr. 115), heb ik u toegezegd een nieuwe briefte sturen over de rol 
van Halt-afdoeningen bij het weigeren van een Verklaring van Geen 
Bezwaar (VGB). Deze toezegging doe ik hierbij gestand. 

In eerdere brieven over dit onderwerp (Kamerstuk 29 924, nr. 88 van 
18 juni 2012 en Kamerstuk 33 763, nr. 41 van 6 mei 2014) is reeds gemeld 
dat een VGB niet wordt geweigerd uitsluitend vanwege het feit dat 
iemand een Halt-afdoening heeft aanvaard. 

Voorts heb ik in het debat 2 juli 2014 bevestigd dat een Halt-afdoening 
geen rol speelt bij het wel of niet afgeven van een VGB. 

De Minister van Defensie, 

J.A. Hennis-Plasschaert 
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